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When you use a flexible arm, do not tilt the monitor downward by more than 5 
degrees. 


Pri pouzivani flexibilniho ramena nenaklanéjte monitor smérem doll o vice 
nez 5 stupnu. 


Neigen Sie den Monitor bei Verwendung eines flexiblen Tragers nicht um mehr 
als 5 Grad nach unten. 


Al usar un brazo extensible, no incline el monitor hacia abajo mas de 5 grados. 


Lorsque vous utilisez un bras flexible, n’inclinez pas le moniteur vers le bas de 
plus de 5 degrés. 


OmtroTe ypnoipotrolcite EUKAUTITO Bpayiova, n KAion TNS OBd6vN¢ TIPOG Ta KATW 
O€V TIPETTE! Va EETTEPVE TIC 5 HOIPEC. 


Amikor hajlékony kart hasznal, ne dontse meg a monitort lefele 5 fokosnal 
nagyobb szdgben. 


Quando si utilizza un braccio flessibile, non inclinare il monitor verso il basso 
di oltre 5 gradi. 


Kantel de monitor niet meer dan 5 graden omlaag wanneer u een soepele arm 
gebruikt. 


W przypadku korzystania z wysiegnika elastycznego maksymalne pochylenie 
monitora wynosi 5 stopni. 


Npu ucnonb3s0BaHnn perynupyemoro KPOHLUTeNHa He HAKNOHAUTe MOHUTOP 
BHU3 Oonee YeM Ha 5 rpavycos. 
Esnek bir kol kullanirken, monitoru 5 dereceden fazla asagiya egmeyin. 


TARO? —LeEAS ObRlclt,. RAC 5 BeAr Ste CRBLELYCCEAL). 


GARGSM, aA 5 SHAE MAR ae. 
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